Prof. dr hab. Jadwiga 


AUKERMANN 


długoletni kierownik Zakładu Histologii A. M. 
w Krakowie, 


opatrzona świętymi Sakramentami, zmarła dnia 
20 kwietnia 1985 r. w Krakowie, przeżywszy lat 84. 


Odprowadzenie Zmarłej do grobowca rodzinnego na- 
stąpi w poniedziałek 29 kwietnia br. o godz. 10.40 
na cmentarzu Rakowickim. 


N 


Pozostali w głębokiej żałobie: 
t SIOSTRY, BRATOWA, SIOSTRZEŃCY, RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


odbędzie się w poniedziałek 29 kwietnia br. o godzi- 
nie 8.30 w kościele paraf. Bożego Ciała przy ulicy 
Bożego Ciała 26. 


